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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 


Αρ 


. Φύλλου 1668 


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Αριθμ. οικ. 53346/645/ Φ.61 

Καθορισμός της διαδικασίας εγκατάστασης και 
λειτουργίας των Κέντρων Αποθήκευσης και Δι¬ 
ανομής (Κ.Α.Δ.), σύμφωνα με το άρθρο 8 του 
ν. 4302/2014 (Α' 225), και λοιπών συναφών θε¬ 
μάτων. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1 .Το ν. 4302/2014 (Α' 225) «Ρύθμιση θεμάτων Εφοδια- 
στικής και άλλες διατάξεις» και ιδίως το άρθρο 8 αυτού. 

2. Το ν. 3982/2011 (Α' 143) «Απλοποίηση της αδειο- 
δότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών 
δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες 
διατάξεις» και ιδίως τα άρθρα 17 έως 40. 

3. Το ν. 4442/2016 (Α' 230/2016) «Νέο θεσμικό πλαίσιο 
για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες 
διατάξεις». 

4. Το ν. 4014/2011 (Α' 209) «Περιβαλλοντική αδειοδό- 
τηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων 
σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγί¬ 
ου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περι¬ 
βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής». 

5. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ¬ 
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα» (Α' 98), όπως ισχύει. 

6. Το π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε¬ 
κτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργεί¬ 
ου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής 
Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπι¬ 
κοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομί¬ 
ας, Ανάπτυξης καιΤουρισμού και Υποδομών Μεταφορών 
και Δικτύων» (Α' 208). 

7. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ¬ 
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α' 116). 


8. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω¬ 
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 210). 

9. Την υπ' αριθμ. Υ197/2016 απόφαση του Πρωθυ¬ 
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξανδρο Χαρί- 
τση» (Β' 3722), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 
Υ226/2016 όμοια (Β'4233). 

10. Την υπ' αριθμ. οικ. 4402/88/24.1.2017 απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και 
Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Υπο¬ 
δομών και Μεταφορών Νικόλαου Μαυραγάνη» (Β' 127). 

11. Το π.δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Α' 185). 

12. Το π.δ. 109/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Υπο¬ 
δομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α' 176). 

13. Το π.δ. 100/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Περι¬ 
βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (Α' 167). 

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από¬ 
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1 

Περιεχόμενο και διαδικασία χορήγησης 
της άδειας εγκατάστασης των Κέντρων 
Αποθήκευσης και Διανομής του ν. 4302/2014 
και των δραστηριοτήτων εντός αυτών 

1. Για την εγκατάσταση ή την επέκταση ή τον εκσυγ¬ 
χρονισμό των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής 
(Κ.Α.Δ.), που ανεξαρτήτως της ύπαρξης ή μη μηχανολο¬ 
γικού εξοπλισμού, κατατάσσονται στην υποκατηγορία 
Α1 καιΑ2τουν. 4014/2011 και των κατ'εξουσιοδότηση 
αυτού κανονιστικών πράξεων, η αδειοδοτούσα αρχή 
εκδίδει άδεια εγκατάστασης με την προσκόμιση των 
απαραίτητων δικαιολογητικών και εγκρίσεων. 

2. Ο ενδιαφερόμενος για τη χορήγηση της άδειας 
εγκατάστασης του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής, 
για να λάβει τεκμηριωμένα τις σχετικές πληροφορίες, 
υποβάλλει στην Αδειοδοτούσα Αρχή συμπληρωμένο 
Ερωτηματολόγιο του Παραρτήματος I. Η Αδειοδοτούσα 
Αρχή εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών υποχρεούται να 
απαντά στο ανωτέρω ερωτηματολόγιο προσδιορίζοντας 
την περιβαλλοντική κατάταξη, τον βαθμό όχλησης και 
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εκ των αναφερομένων 
στα άρθρα 2 και 6 για την χορήγηση της άδειας εγκατά¬ 
στασης και την λειτουργία του Κέντρου Αποθήκευσης 
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και Διανομής. Κατόπιν της υποβολής του ερωτηματο¬ 
λογίου, ο ενδιαφερόμενος, είτε μετά την απάντηση της 
Αδειοδοτούσας Αρχής επί του Ερωτηματολογίου, είτε 
αυτοτελώς με ευθύνη του, υποβάλλει τα δικαιολογητι- 
κά και φακέλους (μελέτες, σχεδιαγράμματα κ.λπ.) του 
άρθρου 2 της παρούσης, στην Αδειοδοτούσα Αρχή και 
αιτείται την χορήγησης άδειας εγκατάστασης από την 
Αδειοδοτούσα Αρχή. 

3. Κατά τα λοιπά ακολουθούνται οι προβλέψεις και 
οι διαδικασίες του άρθρου 5 της με αριθμ. οικ. 483/35/ 
Φ. 15/2012 (Β' 158) υπουργικής απόφασης. 

4. Στην άδεια εγκατάστασης πρέπει να αναγράφεται 
ο φορέας και η θέση της εγκατάστασης, το είδος των 
προς αποθήκευση εμπορευμάτων και οι τυχόν δευτε- 
ρεύουσες ή λοιπές δραστηριότητες, καθώς επίσης και 
τυχόν άλλοι όροι και προϋποθέσεις που θα πρέπει να 
πληροί το Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής κατά την 
λειτουργία του. 

Άρθρο 2 

Δικαιολογητικά που απαιτούνται 
για την χορήγηση άδειας εγκατάστασης 
Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την χορήγηση 
άδειας εγκατάστασης Κέντρου Αποθήκευσης και Διανο¬ 
μής είναι τα ακόλουθα: 

α. Ερωτηματολόγιο (συμπληρωμένο) (Παράρτημα I). 

β. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. 

γ. Βεβαίωση χρήσης γης από την αρμόδια Πολεοδομι- 
κή Αρχή συνοδευόμενη από το αντίστοιχο τοπογραφικό 
διάγραμμα. 

δ. Συνοπτική Τεχνική Περιγραφή Εγκαταστάσεων, υπο¬ 
γεγραμμένη από τον κατά τον νόμο υπεύθυνο μηχανικό, 
με περιεχόμενο: 

• Τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο αποτυπώνονται 
οι κτηριακές εγκαταστάσεις και οι απαραίτητες πληρο¬ 
φορίες σήμανσης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εντός 
του οικοπέδου. 

• Περιγραφή δραστηριότητας (είδος αποθηκευόμενων 
εμπορευμάτων, διάγραμμα ροής εκτελούμενων εργα¬ 
σιών, κ.λπ.). 

• Περιγραφή μηχανολογικού εξοπλισμού ανεξαρτή¬ 
τως μεγέθους εγκατεστημένης ισχύος για την άσκηση 
κύριων δραστηριοτήτων (εφόσον υπάρχει). 

ε. Μηχανολογική μελέτη του εξοπλισμού για τις ασκού¬ 
μενες κατά περίπτωση δευτερεύουσες δραστηριότητες, 
εφόσον η εγκατεστημένη κινητήρια ισχύςτους ξεπερνά 
τα 37Κνν ή η θερμική τα 70Κνν. 

στ. Όταν το Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής θα 
λειτουργήσει σε υφιστάμενο κτήριο, δήλωση αρμόδιου 
κατά νόμο μηχανικού περί του ότι το κτήριο έχει κατα¬ 
σκευαστεί σύμφωνα με την οικοδομική του άδεια και 
τις τυχόν τακτοποιήσεις και νομιμοποιήσεις αυτού και 
τις μελέτες που συνοδεύουν αυτές, ότι διατηρεί στατι¬ 
κή επάρκεια για την λειτουργία του ως Κ.Α.Δ., ότι δεν 
απαιτείται έκδοση νέας άδειας δόμησης, τακτοποίηση 
ή νομιμοποίηση για την λειτουργία του ως Κ.Α.Δ. Στην 
Υπεύθυνη Δήλωση αναφέρονται επίσης και οι αριθμοί 
των οικοδομικών αδειών, καθώς και των τακτοποιήσεων 
και νομιμοποιήσεων αυτού. 


Όταν το Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής πρόκει¬ 
ται να λειτουργήσει σε κτήριο που θα κατασκευαστεί, 
απαιτείται διάγραμμα κάλυψης και αρχιτεκτονικά σχέδια 
(κατόψεις, τομές) των κτηριακών εγκαταστάσεων που 
πρόκειται να κατασκευασθούν, σε κατάλληλη κλίμακα. 

ζ. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, 
του μελετητή της εγκατάστασης αρμόδιου μηχανικού, 
στην οποία δηλώνεται ότι, έχει υποβληθεί στην αρμό¬ 
δια υπηρεσία για τη συντήρηση της οδού (ή των οδών) 
έμπροσθεν του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής, με 
τον Α.Π.της, αίτηση, η οποία πληροί όλες τις προϋποθέ¬ 
σεις, για χορήγηση, 

ζα) είτε έγκρισης απότμησης - υποβιβασμού της 
στάθμης του πεζοδρομίου, σύμφωνα με τους όρους 
και προϋποθέσεις της κοινής υπουργικής απόφασης 
της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του ν. 4302/2014, σε 
περίπτωση που το Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής 
αιτείται να εγκατασταθεί σε περιοχή εντός εγκεκριμένου 
σχεδίου πόλεως, 

ζβ) είτε έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης σύμ¬ 
φωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του υπ' αριθμ. 
β.δ. 465/1970, σε περίπτωση που το Κέντρο Αποθήκευ¬ 
σης και Διανομής αιτείται να εγκατασταθεί σε περιοχή 
εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως και το γήπεδο αυ¬ 
τού έχει πρόσωπο επί εθνικής ή επαρχιακής οδού, 

ζγ) είτε έγκρισης εισόδου - εξόδου σύμφωνα με τους 
όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 39 του υπ' αριθμ. 
β.δ. 465/1970, σε περίπτωση που το Κέντρο Αποθήκευ¬ 
σης και Διανομής αιτείται να εγκατασταθεί σε περιοχή 
εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως και το γήπεδο αυ¬ 
τού έχει πρόσωπο επί δημοτικής - κοινοτικής οδού. 

Άρθρο 3 

Περιεχόμενο γνωστοποίησης λειτουργίας 

1. Όλα τα Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής λειτουρ¬ 
γούν νόμιμα μετά την υποβολή γνωστοποίησης σύμφω¬ 
να με το άρθρο 8 του ν. 4302/2014. 

2. Η γνωστοποίηση για την λειτουργία ενός Κέντρου 
Αποθήκευσης και Διανομής περιλαμβάνει: 

α. Πληροφορίες σχετικά με τον φορέα του Κ.Α.Δ.. 

β. Πληροφορίες σχετικά με το Κ.Α.Δ.. 

γ. Πληροφορίες σχετικά με τις ασκούμενες δραστη- 
ριότητές. 

δ. Ειδικότερες πληροφορίες σχετικά με το μέγεθος των 
ασκούμενων δραστηριοτήτων, την εγκατάσταση και τον 
εξοπλισμό τους. 

ε. Λοιπές πληροφορίες κατά περίπτωση. 

3. Υπόδειγμα (έντυπο) της γνωστοποίησης περιλαμβά¬ 
νεται στο Παράρτημα II της παρούσας, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα αυτής. 

Άρθρο 4 

Διαδικασία γνωστοποίησης λειτουργίας και 

καθορισμός των αρχών στις οποίες κοινοποιείται 

1. Ο ενδιαφερόμενος, εφόσον δεν έχει προηγηθεί 
άδεια εγκατάστασης, προκειμένου να λάβει τεκμηρι¬ 
ωμένα τις σχετικές πληροφορίες για τη λειτουργία του 
Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής, υποβάλλει στην 
Αδειοδοτούσα Αρχή συμπληρωμένο Ερωτηματολόγιο 
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του Παραρτήματος Ε Η Αδειοδοτούσα Αρχή εντός επτά 
(7) εργάσιμων ημερών υποχρεούται να απαντά στο 
ανωτέρω ερωτηματολόγιο, προσδιορίζοντας τις Πρό¬ 
τυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (όπου απαιτείται), 
την όχληση και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά εκ των 
αναφερομένων στο άρθρο 6 που πρέπει να τηρούνται 
στο αρχείο του Κέντρου Αποθήκευσής και Διανομής. 

2. Για την έναρξη λειτουργίας των Κέντρων Αποθήκευ¬ 
σης και Διανομής και των δραστηριοτήτων που ασκού¬ 
νται σε αυτά, ο φορέας του Κ.Α.Δ., μετά την έκδοση της 
άδειας εγκατάστασης, είτε, εφόσον δεν απαιτείται άδεια 
εγκατάστασης, μετά τη υποβολή του ερωτηματολογίου, 
δύναται είτε μετά την απάντηση της Αδειοδοτούσας Αρ¬ 
χής επί του Ερωτηματολογίου, είτε αυτοτελώς με ευθύνη 
του, να υποβάλλει στην Αδειοδοτούσα Αρχή γνωστο¬ 
ποίηση, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 
II, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής. Κανένα δι- 
καιολογητικό δεν υποβάλλεται από τον φορέα της δρα¬ 
στηριότητας κατά την υποβολή της γνωστοποίησης. Η 
Αδειοδοτούσα Αρχή παραλαμβάνει τη γνωστοποίηση σε 
κάθε περίπτωση, με ευθύνη του ενδιαφερομένου για τα 
στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτή. Τα δικαιολογη- 
τικά του άρθρου 6 φυλάσσονται στο χώρο της εγκατά¬ 
στασης από τον φορέα. 

3. Ο φορέας της δραστηριότητας λαμβάνει αυθημε¬ 
ρόν από την Αδειοδοτούσα Αρχή αντίγραφο της υπο- 
βληθείσας γνωστοποίησης στο οποίο θα εμφαίνεται ο 
μοναδικός αριθμός αυτής. Ακολούθως η Αδειοδοτού- 
σα Αρχή υποχρεούται να κοινοποιεί τη γνωστοποίηση 
εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, βάσει του είδους των 
ασκούμενων δραστηριοτήτων και των στοιχείων που 
περιλαμβάνονται στην γνωστοποίηση, στην αρμόδια, 
Υπηρεσία Δόμησης, Υπηρεσία Περιβάλλοντος, Χημική 
Υπηρεσία, Πυροσβεστική Υπηρεσία, Υγειονομική Υπηρε¬ 
σία, Κτηνιατρική Υπηρεσία, Διεύθυνση Υδάτων, Διεύθυν¬ 
ση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, δημοτική και 
περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, 
περιφερειακή υπηρεσία του Σώματος Επιθεώρησης Ερ¬ 
γασίας, περιφερειακή υπηρεσία του ΕΦΕΤ, προκειμένου 
αυτές να λάβουν γνώση περί της έναρξης λειτουργίας 
και να δύνανται να ασκούν τους κατά νόμο προβλεπό- 
μενους ελέγχους. 

4. Η Αδειοδοτούσα Αρχή είναι υποχρεωμένη να δια¬ 
τηρεί ειδικό κατάλογο των γνωστοποιήσεων με τη βοή¬ 
θεια λογιστικού φύλλου και το πρώτο δεκαπενθήμερο 
εκάστου έτους, υποβάλλει προς τη Γενική Γραμματεία 
Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυ¬ 
ξης τον ως άνω ειδικό κατάλογο με τις εγκαταστάσεις 
οι οποίες γνωστοποιήθηκαν το προηγούμενο έτος, με 
συνημμένα τα αντίστοιχα αντίγραφα των καταχωρημέ- 
νων γνωστοποιήσεων σύμφωνα με τον ν. 4302/2014, με 
ηλεκτρονικό τρόπο. 

Άρθρο 5 

Διαδικασία μεταβολής των στοιχείων 

της γνωστοποίησης 

1. Αν πρόκειται να μεταβληθούν για οποιονδήποτε 
λόγο τα στοιχεία τα οποία έχουν γνωστοποιηθεί, ο φο¬ 
ρέας της οικονομικής δραστηριότητας υποχρεούται σε 


προηγουμένη γνωστοποίηση της επιδιωκόμενης μετα¬ 
βολής υποβάλλοντας στην αρμόδια αρχή τη γνωστο¬ 
ποίηση του Παραρτήματος II με την ένδειξη μεταβολή. 

2.0 φορέας του Κ.Α.Δ. οφείλει να τηρεί στην εγκατά¬ 
σταση αρχείο με τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαι- 
ολογητικάτου άρθρου 6 επικαιροποιημένα σύμφωνα με 
τη δηλωθείσα μεταβολή. 

3. Η Αδειοδοτούσα Αρχή υποχρεούται να κοινοποιεί τη 
γνωστοποίηση εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, όπου 
αυτό είναι απαραίτητο, βάσει του είδους των ασκούμε¬ 
νων δραστηριοτήτων και των στοιχείων που περιλαμβά¬ 
νονται στην γνωστοποίηση, στις αρχές της παραγράφου 
3 του άρθρου 4 της παρούσας, προκειμένου αυτές να 
λάβουν γνώση περί της μεταβολής των στοιχείων της 
γνωστοποίησης και να δύνανται να ασκούν τους κατά 
νόμο προβλεπόμενους ελέγχους. 

4. Σε περίπτωση αλλαγής φορέα ο παλαιός και ο νέος 
φορέαςτης δραστηριότητας υποχρεούνται να προβούν 
αυτοτελώς σε γνωστοποίηση των στοιχείων του νέου 
φορέα επιλέγοντας «Μεταβολή» στη φόρμα του παραρ¬ 
τήματος II, θεωρημένη για το γνήσιο των υπογραφών, 
επισυνάπτοντας τις υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 
13 της με αριθμ. οικ. 483/35/Φ.15/2012 (Β' 158) υπουρ¬ 
γικής απόφασης. Η τροποποιημένη γνωστοποίηση κοι¬ 
νοποιείται στις αρχές της παραγράφου 3 του άρθρου 4. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι προβλέψεις του άρθρου 23 του 
ν. 3982/2011 και των άρθρων 13 και 14 της υπουργικής 
απόφασης που αναφέρεται στο προηγούμενο εδάφιο. 

5. Σε περίπτωση παύσης λειτουργίας της εγκατάστα¬ 
σης ο φορέας της οικονομικής δραστηριότητας υπο- 
χρεούται σε γνωστοποίηση της παύσης λειτουργίας 
επιλέγοντας «Ακύρωση» σύμφωνα με το υπόδειγμα του 
Παραρτήματος II, στην Αδειοδοτούσα Αρχή, η οποία την 
κοινοποιεί στις αρχές της παραγράφου 3 του άρθρου 4 
της παρούσας. 

6. Αν πρόκειται να μεταβληθεί ο τόπος άσκησης της 
οικονομικής δραστηριότητας, ο φορέας της δραστηρι¬ 
ότητας υποχρεούται να υποβάλλει νέα γνωστοποίηση. 
Η υποβολή της γνωστοποίησης γίνεται σύμφωνα με το 
άρθρο 4. 

Άρθρο 6 

Δικαιολογητικά που πρέπει να τηρούνται 
στην εγκατάσταση 

Ο φορέας του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής 
οφείλει επιμελώς να τηρεί στο χώρο της εγκατάστασης 
ξεχωριστό φάκελο με τα ακόλουθα στοιχεία: 

Α) Στην περίπτωση άσκησης μόνο κύριας δραστηρι¬ 
ότητας εφοδιαστικής 
αα. Αντίγραφο Γνωστοποίησης 
αβ. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή 
Πρότυπες Περιβαλλοντικές δεσμεύσεις όπου απαιτείται. 

αγ. Βεβαίωση χρήσης γης από την αρμόδια Πολεοδομι- 
κή Αρχή, συνοδευόμενη από το αντίστοιχο τοπογραφικό. 

αδ. Συνοπτική Τεχνική Περιγραφή Εγκαταστάσεων, 
για τα Κ.Α.Δ. που κατατάσσονται στην κατηγορία Α και 
Β του ν. 4014/2011, υπογεγραμμένη από τον κατά τον 
νόμο υπεύθυνο μηχανικό, με περιεχόμενο: 

• Τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο αποτυπώνονται 
οι κτηριακές εγκαταστάσεις και οι απαραίτητες πληρο- 




15810 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος ΒΊ 668/16.05.2017 


φορίες σήμανσης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εντός 
του οικοπέδου. 

• Περιγραφή δραστηριότητας (είδος αποθηκευόμενων 
εμπορευμάτων, διάγραμμα ροής εκτελούμενων εργα¬ 
σιών, κ.λπ.) 

• Περιγραφή μηχανολογικού εξοπλισμού ανεξαρτήτως 
μεγέθους εγκατεστημένης ισχύος για την άσκηση της 
κύριας δραστηριότητας (εφόσον υπάρχει) 

αε. Άδεια Δόμησης, με το σύνολο των μελετών και των 
σχεδίων που τη συνοδεύουν, συμπεριλαμβανομένων 
και των τυχόν τακτοποιήσεων, ρυθμίσεων ή νομιμοποι¬ 
ήσεων αυθαιρέτων κατασκευών καθώς και τις σχετικές 
βεβαιώσεις πληρωμής προστίμων. 

αστ. Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας, το 
οποίο εκδίδεται από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία, 
σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 13/2013 (Β' 1586) Πυροσβε¬ 
στική Διάταξη ή σύμφωνα με την υπ'αριθμ. κοινή υπουρ¬ 
γική απόφαση Φ15/οικ. 1589/104/30.1.2006 (Β' 90). 

αζ. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 των επιβλε- 
πόντων κατά νόμο υπευθύνων Μηχανικών Π.Ε. ή Μη¬ 
χανικών ΤΕ, ότι: 

1. η κατασκευή του Κέντρου Αποθήκευσης και Δια¬ 
νομής και οι εντός αυτού κτιριακές και ηλεκτρομηχα- 
νολογικές εγκαταστάσεις, καθώς και οι τυχόν ειδικές 
εγκαταστάσεις του, υλοποιήθηκαν, σύμφωνα μετά σχε¬ 
διαγράμματα και τις τεχνικές εκθέσεις που συνοδεύουν 
την άδεια εγκατάστασης εφόσον υπάρχει, 

2. βεβαιώνεται η στατική επάρκεια για την λειτουρ¬ 
γία του κτηρίου ως Κ.Α.Δ., η βιομηχανική - βιοτεχνική / 
αποθηκευτική χρήση του κτηρίου και η εγκατάσταση 
του μηχανολογικού εξοπλισμού για την άσκηση των 
δραστηριοτήτων του Κ.Α.Δ. σε χώρο κύριας χρήσης (όχι 
βοηθητικό ή κοινόχρηστο), στην περίπτωση που δεν 
υπάρχει άδεια εγκατάστασης. 

αη. Έγκριση απότμησης-υποβιβασμού στάθμης πεζο¬ 
δρομίου ή έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης, ή έγκρι¬ 
σης εισόδου - εξόδου, από την αρμόδια για την συντή¬ 
ρηση της οδού (ή των οδών) έμπροσθεν του Κέντρου 
Αποθήκευσης και Διανομής, Υπηρεσία, συνοδευόμενη 
και από σχετική Βεβαίωση αρμόδιας Αρχής περί της 
ορθής εφαρμογής και καλής εκτέλεσης των ανωτέρω. 

αθ. Υπεύθυνη Δήλωση ανάθεσης - ανάληψης της επί¬ 
βλεψης, λειτουργίας και συντήρησηςτου Κ.Α.Δ. από τον 
κάτοχό του και τον αρμόδιο κατά νόμο μηχανικός αντί¬ 
στοιχα, όταν η συνολική κινητήρια ισχύς του Κέντρου 
Αποθήκευσης και Διανομής υπερβαίνει τα 59 Κ\Λ/ (80 
ΗΡ) ή συμβόλαιο συντήρησηςτου μηχανολογικού εξο¬ 
πλισμού για τις κύριες δραστηριότητες από τον κατα¬ 
σκευαστή με ανάληψη ευθύνης όσον αφορά στην ορθή 
λειτουργία της υποδομής ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο με 
ταυτόσημο αντικείμενο. 

αι. Έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης Κτηνιατρικής, 
εφόσον απαιτείται. 

αια. Άδεια κατασκευής λιμενικού έργου και χρήσης 
αιγιαλού και παραλίας, εφόσον απαιτείται. 

Β) Στην περίπτωση άσκησης εκτός της κύριας και τυ¬ 
χόν δευτερευουσών δραστηριοτήτων 

βα. Μηχανολογική μελέτη του εξοπλισμού για τις 
ασκούμενες κατά περίπτωση δευτερεύουσες δραστη¬ 


ριότητες, εφόσον η εγκατεστημένη κινητήρια ισχύς του 
ξεπερνά τα 37Κνν ή η θερμική τα 70Κνν. 

ββ. Πιστοποιητικό υδραυλικής δοκιμασίας για τους 
ατμολέβητες ή τις ατμογεννήτριες της εγκατάστασης κα¬ 
θώς και πιστοποιητικό παραλαβής, βάσει της υπουργικής 
απόφασης που προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου 14 
παρ. 3 του ν. 3853/2010 (ΦΕΚ Α' 90), εφόσον απαιτείται. 

βγ. Πιστοποιητικό ελέγχου σε ισχύ δεξαμενών υγραερί¬ 
ου σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Δ3/14858/1993 
(ΦΕΚ 477 Β'/1993), άρθρο 3.3.13, όπως ισχύει κατά περί¬ 
πτωση, εφόσον απαιτείται. 

βδ. Αδεια χρήσης νερού, στην περίπτωση χρήσης 
νερού από γεώτρηση για βιοτεχνική χρήση, εφόσον 
απαιτείται. 

βε. Άδεια ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους στην περίπτω¬ 
ση ύπαρξης ή / και χρήσης του, εφόσον απαιτείται. 

Γ) Άδειες - Βεβαιώσεις ειδικών δραστηριοτήτων του 
άρθρου 11 του ν. 4302/2014: 

γα. Άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων 
ιδιωτικής χρήσης, για τον ανεφοδιασμό φορτηγών αυ¬ 
τοκινήτων με υγρά καύσιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του β.δ. 465/1970 (Α' 150) ή του π.δ. 1224/1981 (Α' 303), 
όπως ισχύουν. 

γβ. Άδεια λειτουργίας πρατηρίου αμιγώς υγραερίου 
(ΕΡΟ) ή μικτού πρατηρίου υγραερίου (ΕΡΟ) και υγρών 
καυσίμων ιδιωτικής χρήσης, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του π.δ. 595/1984 (Α' 218)όπως ισχύει εφόσον επιτρέ¬ 
πεται από την κείμενη νομοθεσία 

γγ. Βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας πλυντηρίου ή / και 
λιπαντηρίου φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, 
εφόσον αυτό επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία, 
όπως κάθε φορά ισχύει. 

γδ. Άδεια / Βεβαίωση λειτουργίας συνεργείου επισκευ¬ 
ής και συντήρησης φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής 
χρήσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 78/1988 
(Α' 34), εφόσον απαιτείται. 

γε. Άδεια από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, σύμ¬ 
φωνα με τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις για την 
ανέγερση κεκλιμένου επιπέδου επιθεώρησης, εφόσον 
απαιτείται. 

Άρθρο 7 
Λοιπές Διατάξεις 

1. Για την έκδοση της άδειας εγκατάστασης υποβάλ¬ 
λεται το παράβολο του παραγράφου Α του άρθρου 1 
της με αριθμ. οικ. 14684/914/Φ.15/12 (Β' 3533) κοινής 
υπουργικής απόφασης. 

2. Για την υποβολή γνωστοποίησης υποβάλλεται το 
παράβολο που προβλέπεται στην παράγραφο Β άρθρο 
1 της με αριθμ. οικ. 14684/914/Φ.15/12 (Β' 3533) κοινής 
υπουργικής απόφασης. 

3. Για την παράλειψη γνωστοποίησης πριν την έναρξη 
λειτουργίας ή παράλειψη των στοιχείων που πρόκειται 
να μεταβληθούν ή μεταβλήθηκαν, ή παροχή αναληθών 
στοιχείων κατά την γνωστοποίηση εφαρμόζονται αναλο¬ 
γικά οι διατάξεις για έλλειψη άδειας λειτουργίας ή υπο¬ 
βολής Υπεύθυνης Δήλωσης Λειτουργίας της με αριθμ. 
484/36/Φ.15/17.1.2012 (Β' 230) υπουργικής απόφασης. 

4. Κατά λοιπά ως προς την επιβολή κυρώσεων εφαρ¬ 
μόζεται το άρθρο 29 του ν. 3982/2011. 
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5. Μετά την υποβολή γνωστοποίησης η Αδειοδοτούσα 
Αρχή διενεργεί ελέγχους για την ορθότητα των στοιχείων 
της γνωστοποίησης και την τήρηση των περιβαλλοντι¬ 
κών όρων ή των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύ¬ 
σεων και για κάθε άλλο θέμα σχετικά με την ασφάλεια 
λειτουργίας της εγκατάστασης, σύμφωνα με την περι- 
γραφόμενη διαδικασία του άρθρου 7 της με αριθμ. Πρωτ. 
οικ. 483/35/Φ. 15/2012 (Β' 158) υπουργικής απόφασης. 

6. Για τον προσδιορισμό των Πρότυπων Περιβαλ¬ 
λοντικών Δεσμεύσεων εφαρμόζεται η υπ' αριθμ. 
Φ.15/4187/266/2012 (Β' 1275) κοινή υπουργική από¬ 
φαση. 

7. Τα δικαιολογητικά του άρθρου 6 τηρούνται στο σύ¬ 
νολο τους, εφόσον απαιτούνται, ανάλογα με το είδος των 
ασκούμενων δραστηριοτήτων στο Κέντρο Αποθήκευσης 
και Διανομής. 


8. Ως προς την τηρητέα διαδικασία και τις προϋποθέ¬ 
σεις για την έκδοση άδειας εγκατάστασης, τη διενέργεια 
ελέγχων και επιθεωρήσεων, καθώς και κάθε άλλο θέμα 
που δεν ρυθμίζεται με την παρούσα, εφαρμόζονται 
αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 19, 20, 22, 24 έως 
και 28 του ν. 3982/2011, καθώς και των κανονιστικών 
διατάξεων που έχουν εκδοθεί δυνάμει αυτών. 

Άρθρο 8 
Παραρτήματα 

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα 
της παρούσας τα Παραρτήματα I και II. 

Άρθρο 9 
Έναρξη ισχύος 

Η ισχύςτης παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 


Για τον προσδιορισμό της κατηγορίας και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για 
απαλλαγή/έκδοση Αδειών Εγκατάστασης και υποβολή Γνωστοποίησης των Κέντρων 
Αποθήκευσης και Διανομής του Ν.4302/2014 


Γ ενικές οδηγίες συμπλήρωσης προς τον ενδιαφερόμενο 

1. Όλα τα πεδία του Ερωτηματολογίου που άπτονταιτης δράστηριότητάς σας, πρέπει να συμπληρωθούν 
πλήρως και με ακρίβεια. 

2. Τα πεδία με (*) συμπληρώνονται από την Υπηρεσία στην οποία κατατίθεται το παρόν Ερωτηματολόγιο. 

3. Όπου υπάρχουν τετραγωνάκια, οι απαντήσεις θα πρέπει να δίνονται με την προσθήκη ενός X στο 
αντίστοιχο τετραγωνάκι. 

4. Το Ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται και υπογράφεται με αποκλειστική σας ευθύνη. 


Προς: 

(*) Αρ. Πρωτοκόλλου 

(Συμπληρώνεται το αντίστοιχο κέντρο υποδοχής της αίτησης) 


(*) Κοινοποίηση: 

(*) Ημερομηνία 


Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 


Α1. Στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου 

Όνομα Επώνυμο 


Ονομ/μο πατέρα 


Ονομ/μο μητέρας 


Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας 
(ΑΔΤ) 


Εκδούσα Αρχή 


ΑΦΜ 


ΔΟΥ 


Ημερομηνία γέννησης 


Τόκος 

γέννησης 


Διεύθυνση (Νομός, Δήμος, 
Οδός, Αριϋμός, ΤΚ) 


Τηλέφωνα 



θ-ητωίΙ 


Φαξ 



Α2. Στοιχεία εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου 

Όνομα 

Επώνυμο 

Ονομ/μο πατέρα 


Ονομ/μο μητέρας 


Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας 

Εκδούσα Αρχή 
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Α2. Στοιχεία εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου 

(ΑΔΤ) 




ΑΦΜ 


ΔΟΥ 


Ημερομηνία γέννησης 


Τόκος 

γέννησης 


Διεύθυνση (Νομός, Δήμος, 
Οδός, Αριϋμός, ΤΚ) 


Τηλέφωνα 



θ-ιτωΜ 


Φαξ 


Α3. Πληροφορίες για Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής 


Α3.1 Στοιχεία Κέντρου Αποθήκευσης και 
Διανομής 


Επωνυμία: 


ΑΦΜ: 

ΔΟΥ: 

Έτος ίδρυσης:. 



Διεύθυνση/Θέση: 


Οδός:.Αριθμός. 

Θέση:. 

Τ.Κ.:. 

Δήμος:. 

Περιφερειακή Ενότητα:. 

Γεωγραφική(ές) Συντεταγμένη(ες)/ 


βάσει ΟΟΟΟΕΕ ΜΑΡ : □ 

ο/ 

' . 

_ Β, 

ο/ 

' ^ _ 

" Ε 

βάσει ΕΓΣΑ: □ 

ο/ 

' / 

." Β , . 

ο/ 

' / _ 

" Ε 


Α3.2 Χαρακτηριστικά Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής 


1. Είδος εμπορευμάτων που πρόκειται να αποθηκεύονται: 


2.α) Κωδικοί κατά Κ.Α.Δ.2008 κύριων δραστηριοτήτων. 

β) Κωδικοί κατά Κ.Α.Δ. 2008 δευτερεύουσας δραστηριότητας 


3. Το Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής πρόκειται να ΝΑΙ ΟΧΙ 

εγκατασταθεί ή είναι εγκατεστημένο σε Επιχειρηματικό Πάρκο 

□ □ 










































15814 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος ΒΊ 668/16.05.2017 


Α3. Πληροφορίες για Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής 

4. Το Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής αποθηκεύει εμπορεύματα ΝΑΙ ΟΧΙ 

που υπάγονται στις εξαιρέσεις του άρθρου 2 του Ν.4302/2015 

(φάρμακα, εκρηκτικά, χημικά, κ.λ.π.) ? □ □ 

5. Εάν στο Κέντρο Διανομής και Αποθήκευσης ασκούνται δευτερεύουσες δραστηριότητες του 
Ν.4302/2014 περιγράφτε σύντομα την παραγωγική διαδικασία και τα παραγόμενα προϊόντα 


6.Εάν στο Κέντρο Διανομής και Αποθήκευσης υπάρχουν οι λοιπές εγκαταστάσεις του άρθρου 11 
Ν.4302/2014 αναφέρατε ποιες: 

Α).Β).Γ).Δ).Ε).ΣΤ). 


Α4. Λόγος υποβολής Ερωτηματολογίου 


Άδεια Εγκατάστασης σε υφιστάμενο 

κτίριο 

□ 

Νέα Γνωστοποίηση Λειτουργίας 

□ 

Άδεια Εγκατάστασης σε υπό ανέγερση 

κτίριο 

□ 

Μεταβολή Γνωστοποίησης 

□ 

Άδεια Εγκατάστασης για Επέκταση ή 
Εκσυγχρονισμό μηχανολογικό ή 
προσθήκη δραστηριότητας χωρίς 
κτηριακή προσθήκη 

□ 

Μεταβολή Γνωστοποίησης 
λόγω Αλλαγής Φορέα 

□ 

Άδεια Εγκατάστασης για Επέκταση ή 
Εκσυγχρονισμό μηχανολογικό ή 
προσθήκη δραστηριότητας με κτηριακή 

προσθήκη 

□ 

Ακύρωση Γνωστοποίησης 

□ 

Παράταση Άδειας Εγκατάστασης 

□ 

Τεχνική Ανασυγκρότηση ή προθεσμία προς 

μεταφορά 

□ 

Άλλο 

□ 

Άλλο 

□ 


Β. ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 


Β1. Κατάταξη δραστηριότητας 

Β.1.1 Κριτήρια Κατάταξης δραστηριότητας σε κατηγορίες όχλησης και περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων 

1. Κριτήρια / Μεγέθη κύριας 
δραστηριότητας 

Ίδρυση ή Υφιστάμενη 
κατάσταση 

Μετά την επέκταση/ή 
εκσυγχρονισμό 

κ.μ. αποθηκευτικού όγκου του Κ.Α.Δ. 



κ.μ. αποθηκευμένων προϊόντων του 
Κ.Α.Δ. 
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Άλλο (π.χ. ψυκτικός όγκος, τ.μ.) 



2. Κριτήρια / Μεγέθη 

Ίδρυση ή Υφιστάμενη 

Μετά την επέκταση/ή 

δευτερεύουσας δραστηριότητας 

κατάσταση 

εκσυγχρονισμό 

Κ\Λ/ 



Τόνοι/ημέρα 



Τόνοι/έτος 



Άλλο 




3.Στην περίπτωση που η συμπληρωματική δραστηριότητα εμπίπτει στο παράρτημα IX της 
ομάδας 9 της ΚΥΑ 1958/2012 συμπληρώστε τα κριτήρια κατάταξης 


Β.1.2 Απόβλητα 


1. Από την αποθηκευτική ή την παραγωγική διαδικασία δημιουργούνται 


Υγρά απόβλητα 

ΝΑΟ 

ΟΧΟ 

Αέρια απόβλητα 

ΝΑΟ 

ΟΧΟ 

Στερεά απόβλητα 

ΝΑΟ 

ΟΧΟ 


2. Η διάθεση των υγρών αποβλήτων στην περίπτωση που υπάρχουν γίνεται: 

α. μετά από επεξεργασία με προγραμματισμένη επαναχρησιμοποίηση σύμφωνα με την ΚΥΑ 
145116 (ΦΕΚ 354 Β 8-3-2011) και την ΚΥΑ 5673/400/97 (ΦΕΚ 192 /Β'/14.3.1997) π 

β. ή/και με άλλο τρόπο: (περιγραφή) 


Β.1.3 Λύματα 


1. Τα λύματα από τους χώρους υγιεινής θα διοχετεύονται σε 


Δίκτυο 


□ 


Σηπτική δεξαμενή 


□ 


Β2. Κτίριο 

Β.2.1. Η εγκατάσταση /εκσυγχρονισμός του Κέντρου 
Αποθήκευσης και Διανομής θα γίνει σε κτίσματα που ήδη 
υπάρχουν 

ΝΑΟ 

ΟΧΟ 

Εάν ναι, τα κτίσματα αυτά καλύπτονται με οικοδομική 
άδεια 

ΝΑΟ 

ΟΧΟ 
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Β2. Κτίριο 


Β.2.2. Η εγκατάσταση/εκσυγχρονισμός του Κέντρου ΝΑΟ 

Αποθήκευσης και Διανομής θα γίνει σε κτίσματα που θα 

ανεγερθούν 

ΟΧΙϋ 

Εάν ναι, τα κτίσματα αυτά θα κατασκευαστούν με έναν από τους δύο παρακάτω τρόπους 

Σύμφωνα με τις πολεοδομικές διατάξεις που ισχύουν χωρίς 
παρεκκλίσεις 

□ 

Κατά παρέκκλιση των πολεοδομικών διατάξεων που ισχύουν 

□ 

Β.2.3. Εφόσον η εγκατάσταση /εκσυγχρονισμός της ΝΑΟ 

δραστηριότητας θα γίνει σε πολυώροφο κτίριο επιτρέπεται 
η εγκατάσταση της δραστηριότητας σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3741/1929 (ΦΕΚ 4 Α') «Περί 
ιδιοκτησίας κατ' ορόφους», όπως εκάστοτε ισχύει; 

ΟΧΟ 

Β.2.4. Ιδιοκτησιακό καθεστώς . 


Β.2.5. Εντός Πολεοδομικού Σχεδίου: ΝΑ| |-| οχ| □ 



Β.2.6. Συνθήκες γειτνιάσεως 


Η γύρω από την εγκατάσταση περιοχή περιλαμβάνει: 


Κατοικίες 

□ 

Καταστήματα 

□ 

Εργαστήρια 

□ 

Οικόπεδα 

□ 

Ακάλυπτους 

□ 

Αποθήκες 

□ 

Συνεργεία 

□ 

Δρόμους 

□ 


.... □ 


Το γήπεδο της εγκατάστασης συνορεύει με 

Κτίρια κατοικιών □ Δρόμο/ους □ 

Οικόπεδα □ . □ 


Β.2.7. Για την αρχική εγκατάσταση/εκσυγχρονισμό του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής 
αναφέρατε τις χρήσεις γης της περιοχής, εφόσον δεν επισυνάπτονται στο παρόν, και τυχόν 
υφιστάμενες διατάξεις (υγειονομικές, πολεοδομικές κ.λπ.) που γνωρίζετε, από τις οποίες 
προκύπτουν περιορισμοί ή απαγορεύσεις σχετικά με την εγκατάσταση/εκσυγχρονισμό του 
Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής. 




Β3. Άδεια χρήσης νερού, στην περίπτωση χρήσης νερού από γεώτρηση για βιοτεχνική χρήση 

Προβλέπεται η εκτέλεση έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων 
και χρήσης νερού (πχ. Γεώτρηση) 

ΝΑΟ ΟΧΟ 
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Β4. Λοιπά θέματα 

Β.4.1 Κατασκευή κυκλοφοριακής σύνδεσης 

1. Το γήπεδο εντός του οποίου θα εγκατασταθεί το Κέντρο 
Αποθήκευσης και Διανομής έχει είσοδο ή έξοδο σε εθνική ή 
επαρχιακή ή δημοτική οδό. 


ΟΧΙΟ 


Β.4.2 Χρήση υγραερίου 


1. Θα γίνει χρήση υγραερίου 


ΝΑΟ ΟΧΟ 


Β.4.3 Ατμολέβητες / Ατμογεννήτριες / Δεξαμενές / Φιάλες 


1. Γίνεται χρήση ατμολεβήτων / ατμογεννητριών : ΝΑΙ □ ΟΧΙ □ 

Κατηγορία Α □ Β □ Γ □ 

Πιστοποιητικό υδραυλικής δοκιμασίας :. 

(αναγράφεται αριθμός, ημερομηνία, διάρκεια) 


Πιστοποιητικό Παραλαβής 


2. Υπάρχουν δεξαμενές / φιάλες 


(αναγράφεται αριθμός, ημερομηνία) 
ΝΑΙ □ ΟΧΙ □ 


Είδος και ποσότητα 
Χωρητικότητα για κάθε μία 


φορητές □ σταθερές □ 


Περιεχόμενο για κάθε μία 


Β.4.4 Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος 


Θα γίνει χρήση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ΝΑΙ □ ΟΧΙ □ 

εφεδρικού /παραγωγού ποσότητα αντίστοιχα / 

ισχύος (κατά περίπτωση) .Κ\/Α .Μ\Λ/ 


Β.4.5 Γερανογέφυρα 


Υπάρχει Γερανογέφυρα? ΝΑΙ □ ΟΧΙ □ 
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Γ. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 


Γ1. Στατιστικά Στοιχεία 


Γ.1.1. Συνολικό ύψος επένδυσης κατ' εκτίμηση (μηχανολογικός 

εξοπλισμός, κτίρια, οικόπεδο κ.λπ.) . 

.€ 

Γ. 1.2. Συνολικός εκτιμούμενος αριθμός των ατόμων που πρόκειται να 
απασχοληθούν/απασχολούνται στο Κ.Α.Δ. 


Γ.1.3Συνολική επιφάνεια οικοπέδου εγκατάστασης . 

.τ.μ. 

Δ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 


Δ1. Επιλογή τρόπων επικοινωνίας 



Ταχυδρομείο 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (θ-ητωίΙ) 

Φαξ 

Ταχυμεταφορά ((Ζούπες) 

Τηλεφωνικώς (πρόσκληση του αιτούντα νια να προσέλθει στην Υπηρεσία) 

Ημερομηνία: 


(Υπογραφή αιτούντα) 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


(*) Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 


Παρατηρήσεις Υπηρεσίας 


Ημερομηνία: 


(Υπογραφή παραλαβόντα) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 


Αριθμός Γνωστοποίησης/ΑΠ: 


Ημερομηνία: 


.·/./■■ 


ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 


Νέα (1) □ 


Μεταβολή (2) □ 


Ακύρωση (3) □ 


Α. 


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΦΟΡΕΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 


Είδος 

επιχείρησης 


Νομικό πρόσωπο □ 


Φυσικό πρόσωπο □ (4) 


Επωνυμία νομικού προσώπου/ 
Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου 


ΑΦΜ 


Αριθμός ΓΕΜΗ 


Ονοματεπώνυμο νομίμου 
εκπροσώπου 


Όνομα 


Επώνυμο 


Στοιχεία επικοινωνίας 


Αρ. Τηλεφώνου 


ΕπωιΙ 


Β. 


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 


Ταχυδρομική 

Διεύθυνση 

Περιφερειακή Ενότητα 


Δήμος 


Οδός/Περιοχή 


Αριθμός 


Τ.Κ. 


Γεωγραφικές 
συντεταγμένες (5) 

Γεωγρ. Μήκος 

Γεωγρ. πλάτος 


Γ. 


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ( 6 ) 


Κωδικός ΝΑΟΕ 

της 

δραστηριότητας 

(7) 


Τάξη ΝΑΟΕ 


Υποκατηγορία 

ΝΑΟΕ 


Είδος 

αποθηκευμένων 
προϊόντων (8) 


Δ. 


ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 


Μέγεθος 

δραστηριότητας 

Δυναμικότητα ως προς τον 
όγκο αποθηκευμένων 
προϊόντων (9) 


ΓΠ 3 

Δυναμικότητα ως προς τον 
αποθηκευτικό όγκο της 
εγκατάστασης(10) 


ΓΠ 3 

Αρ. Εργαζομένων 

< 10 □ 11-50 □ 51-150 □ 151 και 

άνω □ 

Εγκατάσταση & 
εξοπλισμός 

Στεγασμένη επιφάνεια (τ.μ.) 


Αρ. ορόφων 
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Ύπαρξη ατμολεβήτων 

Ναι □ 

Όχι Π 

Ύπαρξη δεξαμενών υγραερίου 

Ναι □ 

Όχι □ 

Ύπαρξη εξοπλισμού υπό πίεση 

Ναι □ 

ΌχιΠ 

Ύπαρξη Η/Ζ 

Ναι □ 

ΌχιΠ 

Χρήση νερού 

Ιδιωτική □ 

Δίκτυο Π 


Ε. ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ/ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (11) 


Συσκευασία/ ανασυσκευασία/ 
ετικετοποιηση 


□ 


Εγκατεστημένη παραγωγική ισχύς (Ι<\Λ/) 

( 12 ) 


Συναρμολόγηση 


□ 


Εγκατεστημένη παραγωγική ισχύς (Ι<\Λ/) 


Μικρή τροποποίηση 
Έλεγχος της ποιότητας 


□ 

□ 


Εγκατεστημένη παραγωγική ισχύς (Ι<\Λ/) 


Εκτελωνιστικές εργασίες 


□ 


Έκθεση / δειγματισμός προϊόντων 


□ 


Πρατήριο υγρών καυσίμων ιδιωτικής 
ΧΡήσης 


□ 


Πρατήριο αμιγώς υγραερίου (ΕΡ6) 
ιδιωτικής χρήσης 


□ 


Πλυντήρια - λιπαντήρια φορτηγών 
αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης 


□ 


Συνεργεία επισκευής και συντήρησης 
φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης 


□ 


Κεκλιμένα επίπεδα επιθεώρησης 


□ 


Κλίνες 


□ 


Αριθμός κλινών 


1-50 □ >50 □ 


Ημερομηνία υποβολής (ηη.μμ.εεεε) 

Νόμιμος εκπρόσωπος / Ιδιοκτήτης 
(Ονοματεπώνυμο) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (13) 

Αρ. άδειας δόμησης 


Αρ. πρωτ./ΑΔΑ ΑΕΠΟ/ΠΠΔ 


Αρ. έγκρισης Κτηνιατρικής 


Αρ. πρωτ. πιστοποιητικού πυροπροστασίας 


Αρ. πρωτ. έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης με 
εθνική ή επαρχιακή οδό, για περιοχή εκτός 
εγκεκριμένου σχεδίου πόλης και αρ. πρωτ. 
βεβαίωσης ότι η εγκεκριμένη κυκλοφοριακή 
σύνδεση με εθνική ή επαρχιακή οδό, για περιοχή 
εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης, εκτελέστηκε 
καλώς. 


Αρ. πρωτ. έγκρισης εισόδου - εξόδου με δημοτική - 
κοινοτική οδό για περιοχή εκτός εγκεκριμένου 
σχεδίου πόλης και αρ. πρωτ. βεβαίωσης ότι η 
εγκεκριμένη είσοδος - έξοδος με δημοτική - 
κοινοτική οδό για περιοχή εκτός εγκεκριμένου 
σχεδίου πόλης, εκτελέστηκε καλώς. 


Αρ. πρωτ. έγκρισης απότμησης - υποβιβασμού 
στάθμης πεζοδρομίου με σύμφωνη γνώμη του 
οικείου Δήμου, σε περίπτωση που το οικόπεδο του 
Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής βρίσκεται σε 
περιοχή εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης και αρ. 
πρωτ. βεβαίωσης ότι η εγκεκριμένη απότμηση - 
υποβιβασμός στάθμης πεζοδρομίου εκτελέστηκε 
καλώς. 


Αρ. πρωτ./ΑΔΑ άδειας/απαλλαγής για Η/Ζ 


Αρ. πρωτ. άδειας χρήσης νερού (ΑΔΑ εφόσον 
υπάρχει) 


Αρ. πρωτ./ΑΔΑ άδειας εγκατάστασης 


Αρ.πρωτ/ΑΔΑ άδειας λειτουργίας ή βεβαίωσης 
νόμιμης λειτουργίας τυχόν λοιπών εγκαταστάσεων 
του άρθρου 11 του Ν.4302/2014,όπως ισχύει 


Αρ. παράβολου 


Αρ. πρωτ. Ερωτηματολογίου 



(1) Νοείται η για πρώτη φορά εγκατάσταση δραστηριότητας σε συγκεκριμένη θέση 

(2) Νοείται οποιαδήποτε μεταβολή ήδη υποβληθείσας γνωστοποίησης (πχ. για 
εκσυγχρονισμό, επέκταση, αλλαγή φορέα, προσθήκη δραστηριότητας κτλ.) και 
συμπληρώνεται με τα στοιχεία που μεταβάλλονται. 

(3) Αφορά οριστική διακοπή της δραστηριότητας στη συγκεκριμένη 
τοποθεσία/εγκατάσταση. 

(4) Εφόσον η δραστηριότητα ασκείται ατομικά από φυσικό πρόσωπο. 

(5) Συμπληρώνονται οι συντεταγμένες από 6006ΕΕ ΜΑΡ για ένα σημείο εντός της 
εγκατάστασης. 
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(6) Μία ή περισσότερες κύριες και δευτερεύουσες 

(7) Αναφέρετε το σύνολο των κωδικών που περιγράφουν κατά τον ακριβέστερο τρόπο την 
ασκούμενη δραστηριότητα. 

(8) Παρακαλώ συμπληρώστε όλα τα προϊόντα/υλικά που αποθηκεύονται. 

(9) Συμπληρώνεται κατά προσέγγιση. 

(10) Συμπληρώνεται κατά προσέγγιση. 

(11) Παρακαλώ σημειώστε όλες τις δραστηριότητες πέραν της αποθήκευσης που 
πραγματοποιούνται στην εγκατάσταση. 

(12) Συμπληρώνεται η εγκατεστημένη ισχύς του παραγωγικού εξοπλισμού για κάθε 
δευτερεύουσα δραστηριότητα εάν υπάρχει. 

(13) Συμπληρώνονται οι αρ. πρωτοκόλλου ή οι ΑΔΑ (αριθμοί ανάρτησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ) μόνο 
για όσα από τα δικαιολογητικά οφείλει κατά περίπτωση να έχει η εγκατάσταση. 


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 


Αθήνα, 10 Μάίου 2017 

Οι Υπουργοί 


Αναπληρωτής Υπουργός 

Οικονομίας και Ανάπτυξης Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ 


Υφυπουργός 

Υποδομών και Μεταφορών Υποδομών και Μεταφορών 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ 



ΕΘΝΙΚΟ 

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000 
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